صندلی بله بیما در اصفهان 
راهنمای جامع خرید صندلی پله پیما در اصفهان :محاسبه قیمت و 
نکات مهم 


صندلی پله پیما به یک نیاز اساسی برای افراد سالمند. معلول و بیمار در ساختمان‌های چندطیقه 
تبدیل شده است .اما انتخاب و خرید این وسیله ممکن است کمی گیج کننده باشد .در این راهنما؛ 
به شما کمک می کنیم تا قیمت صندلی پله پیما را محاسبه کنید و نکات مهم خرید را بررسی کنیم. 


قیمت صندلی پله پیما به عوامل مختلفی بستگی دارد .برای محاسبه دقیق قیمت. این مراحل را 


۱ تعیین نیاز :مشخص کنید که صندلی پله پیما را برای چه مسیری نیاز دارید (مستقیم 
پیچشی يا چند طبقه) . طول مسیر را اندازه گیری کنید تا بتوانید تعداد صندلی‌های مورد نیاز 
را تعیین کنید. 

۲ وزن و قد کاربر :وزن و قد فرد استفاده‌کننده را در نظر بگیرید .این اطلاعات به شما کمک 
می‌کند تا صندلی مناسب را انتخاب کنید و مطمتّن شوید که ظرفیت تحمل وزن صندلی 
برای کاربر کافی است. 

۳ ارتفاع سقف :اگر سقف محل نصب کوتاه است باید از صندلی‌های مدل نشسته و 
جمع شونده استفاده کنید .این مدل‌ها فضای کمتری اشغال می کنند و برای فضاهای 
محدود مناسب ترند. 

۴ جنس ریل :دو نوع ریل برای صندلی پله پیما وجود دارد :آلومینیومی و فولادی .ریل‌های 
آلومینیومی گران‌تر هستند اما صدای کمتری تولید می‌کنند .ریل‌های فولادی مقرون به 
صرفه ترند و برای محیط‌های خانگی مناسب‌ترند. 


با در نظر گرفتن این موارد. می‌توانید قیمت حدودی صندلی پله پیما را تخمین بزنید . قيمت‌ها 
معمولاً از ه ۳ میلیون تومان شروع می‌شوند و بسته به عوامل ذکر شده می‌توانند متغیر باشند . 
برای اطلاع دقیق از قیمت. با کارشناسان خاوران صنعت تماس بگیرید.(۰۶۱۵۵۳۹ ۹۱۳ 0) 


جک‌لیست خرید صندلی یله پیما 
قبل از خرید صندلی پله پیما به اين نکات توجه کنید: 


۰ ریل‌ها :نوع ریل را با توجه به مسیر پله‌ها انتخاب کنید .ریل‌های پیچشی برای پله‌های دارای 
پیج و خم و ریل‌های مستقیم برای مسیرهای مستقیم استفاده می‌شوند. 

۰ واگن :واگن شامل موتور چرخ‌دنده‌ها و ساير قطعات صندلی پله پیما است .اطمینان 
حاصل کنید که واگن از کیفیت بالایی برخوردار است و به درستی کار می‌کند. 

۰ ایمنی :صندلی پله پیما باید دارای کمربند ایمنی. دسته‌ها و کفی مناسب باشد تا ایمنی و 
راحتی کاربر را تضمین کند. 

۰ صندلی :صندلی باید چرخان و تاشو باشد تا کاربر بتواند به راحتی از آن پیاده شود و در 
صورت عدم استفاده. فضای کمتری را اشغال کند. 

۰. سنسور تشخیص مانع :این سنسور برای جلوگیری از برخورد صندلی با موانع در مسیر 
حرکت ضروری است و ایمنی کاربر را افزایش می‌دهد. 


با در نظر گرفتن این نکات و مشورت با کارشناسان, می‌توانید صندلی پله پیمای مناسب و ایمنی را 
برای نیازهای خود انتخاب کنید و زندگی راحت‌تری را برای خود يا عزیزانتان فراهم کنید. 


جهت سفارش صندلی پیما در اصفهان 

8 نصب جک و پاور آسانسور در اصفهان شرکت خاوران صنعت 

6 خدمات جک و پاور آسانسور در اصفهان مشاوره. طراحی و نصب انواع جک و پاور 
آدرس اصفهان خیابان کهندژ ایستگاه دوپله 


روبروی کوی ۵۸۵ 
9 ارتباط با ما ۹ - مدیریت: کارخیران 


